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Reichs-Geſetzblatt. 


M 23. 


Juhalt: Verordnung, betreffend die Wahlen zum Reichstag. S. 257. 


(Nr. 1447.) Verordnung, betreffend die Wahlen zum Reichstag. Vom 31. Auguſt 1881. 


Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, Koͤnig 
von Preußen a. 


verordnen auf Grund der Beſtimmung im F. 14 des Wahlgeſetzes vom 31. Mai 
1869, im Namen des Reichs, was folgt: 


Die Wahlen zum Reichstag ſind am 27. Oktober 1881 vorzunehmen. 
Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem 


Kaiſerlichen Inſiegel. 
Gegeben Berlin, den 31. Auguſt 1881. 
(L. S.) Wilhelm. 


Fürſt v. Bismarck. 


Herausgegeben im Reichsamt des Innern. 
Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 


Reichs⸗Geſetzbl. 1881. 46 


Ausgegeben zu Berlin den 3. September 1881. 


